Winter 1974 
(Issue 35 - 01/03/1975) 


Atlantic Bridge 


Bulk Carrier - 79,513 d.w.t. 
(ex Dorsetshire) 


Captain Grey E.H 
Chief Eng Officer Fawcus F 








Chief Officer Taylor R.| 2nd Eng Officer McConnell R.J 
1st Officer Robins G 3rd Eng Officer Firth M 
Uncert 3rd Officer Mallet D.J 4th Eng Officer Willoughby B 
Deck Cadet Gunn J.S 5th Eng Officer Altree N.A 
Deck Cadet Haslam N Jnr Eng Officer Meikle R.J 
Radio Officer Lynn L.T Jnr Eng Officer Watson L.A 
Purser McNeil R Engineer Cadet Twemlow A.J 
Engineer Cadet Jones R.C 
Electrical Officer Brown J.K 
Carpenter Brown J.K 
Serang (Deck) SinghG 
Serang (Engine) SenH 
Cook Myers D.E 
Storekeeper Hussain M 
Australian Bridge 
Oil/Bulk/Ore Carrier - 142,725 d.w.t. 
Captain Davies W.A.D 
Chief Eng Officer Ashcroft T.S 
Chief Officer Reeves M.M 2nd Eng Officer Ratcliffe R 
1st Officer Keenan D.A 3rd Eng Officer Lambert P.W 
Uncert 3rd Officer Wood M.G Ext 3rd Eng Officer Higgins J 
Deck Cadet Thelwell A.G 4th Eng Officer Smith J.M 
Deck Cadet Madell K.R 5th Eng Officer Hutchinson G 
Radio Officer Glover G.F Engineer Cadet McAlpine G 
Purser Mitchell N.N Engineer Cadet Johnson H.C 


C.P.O 
Carpenter 
Pumpman 

Cook 
Storekeeper 


Electrical Officer 
2nd Elect Officer 
Dick J.C 
Miller A.J 
Howard G 
Simpson R.J 
Buck F 


Parkin N.J 
Campbell N.C 


Devonshire II 
Gas Carrier - 52,647 cubic metres 


Captain Owen H.R 
Chief Eng Officer Hancock P.F 











Chief Officer Edwards R.A.F 2nd Eng Officer Mcintyre P.A 
2nd Officer Bird K.R Ext 2nd Eng Officer Mullaly A.E 
Ext 2nd Officer Young K.N Cargo Engineer Bell W.C 
Uncert 3rd Officer Bush P.N 3rd Eng Officer Burden J 
Deck Cadet Hosick L.G 4th Eng Officer Nicolson S.A 
Deck Cadet Harvey S Jnr Eng Officer McFadden J.P 
Radio Officer Urquhart |.G Senior Elect Officer Martin J 
Purser Chong P Electrical Officer Lewis D.S 
2nd Elect Officer Kennedy A 
C.P.0 Morrison R 
Cook Jones W.H 
Storekeeper Warling J.H 
English Bridge 
Oil/Bulk/Ore Carrier - 166,410 d.w.t. 
Captain Boyle P 
Chief Eng Officer McDonald D.J 
Chief Officer Marsh D.G 2nd Eng Officer Long G.| 
2nd Officer Hodgkinson J.H Ext 2nd Eng Officer Moorhouse F 
Ext Chief Officer Hunter M.J 3rd Eng Officer Christie J 
Uncert 3rd Officer Penry G.N 4th Eng Officer Thompson B.M 
Deck Cadet Holden G.R Ext 4th Eng Officer Tetlow D.R 
Deck Cadet Nield R.T 5th Eng Officer Haggerston A 
Radio Officer Pardoe T.R Jnr Eng Officer Elliot A.K 
Purser Stacey R.L Electrical Officer Biggam M.J.E 


C.P.O 
Carpenter 
Pumpman 

Cook 
Storekeeper 


Coleman E.B 
Glynn K 
Puckett T.A 
Smith R 
Lyons M 





Hampshire 
Gas Carrier - 52,647 cubic metres 


Captain Stafford T.S 


Chief Eng Officer Clark | 





Staff Captain 
Chief Officer 

2nd Officer 
Uncert 3rd Officer 
Deck Cadet 

Deck Cadet 

Radio Officer 

2nd Radio Officer 
Purser 


Chief Officer 

2nd Officer 
Uncert 3rd Officer 
Deck Cadet 

Deck Cadet 

Deck Cadet 

Deck Cadet 

Radio Officer 
Purser 





Edgington J.S 


Normandale D 


Carlise H.E 2nd Eng Officer Green F.R 
McWilliam J.M Ext 2nd Eng Officer McClelland C 
Eglington C.W Cargo Engineer 
Baird |.H 3rd Eng Officer Caldwell H 
Slade C.J 4th Eng Officer Hambly N.B 
Marsden D 5th Eng Officer Locke H.G 
Palethorpe J.G Senior Elect Officer Dunn R.B 
Armishaw R.D Electrical Officer 
Easton J.H 
C.P.0 Tobin T.L 
Cook Wilson H 
Storekeeper O'Connor J.B 
Herefordshire ITI 
General Cargo - 16,707 d.w.t. 
Captain Waldie J.W 
Chief Eng Officer Godfrey A.P 
Bowers K.P.G 2nd Eng Officer Hearn J.H 
Bridgeman P.A 3rd Eng Officer Radford S.J 
Sheldon R.J 4th Eng Officer Tucker W.E 
Raymond W.D 5th Eng Officer Jenkins A 
Richards D.J Engineer Cadet Talbot D 
Grace J.J Engineer Cadet Garbutt W.W 
Dickin K.N Engineer Cadet Oulton A 
Goulbourne M.E 
Reed A 


Carpenter 
Serang (Deck) 
Serang (Engine) 
Cook 
Storekeeper 


McMahon J 

Das A.K 
Chakraborty S.B 
Singh P.N 
Rahman M 


Lancashire IV 
General Cargo - 16,707 d.w.t. 


Captain Moore A.R 
Chief Eng Officer Crowe W 











Chief Officer Wyatt R.H.W 2nd Eng Officer Lindsay W.P 
2nd Officer Jones P.D 3rd Eng Officer Hodgson W.A 
Uncert 3rd Officer Blacklock M.J 4th Eng Officer Williams R 
Deck Cadet Greenall C.E 5th Eng Officer Wild R.H 
Deck Cadet Milligan J.M Jnr Eng Officer Stevenson S 
Deck Cadet Hollis D.J Engineer Cadet Brown W 
Radio Officer Breivik P.R Engineer Cadet Grattidge A.P 
Purser Grey R.W Electrical Officer Burgess G.R 
Carpenter Rolling W.J 
Serang (Deck) Dhar A.C 
Serang (Engine) Chatterjee S.N 
Cook Toyal 
Storekeeper Elias M 
Lincolnshire 
Gas Carrier - 31,296 cubic metres 
Captain Donnellan M.T 
Chief Eng Officer Kelly P.A 
Chief Officer Middleton R.C 2nd Eng Officer Kirchin F.R 
2nd Officer Addinall J Ext 2nd Eng Officer Chalker P 
Uncert 3rd Officer Mitchell D.A 3rd Eng Officer Slater M 
Deck Cadet Murtagh S.K 4th Eng Officer Hardy J 
Deck Cadet Mortensen A.R 5th Eng Officer Hotham K 
Radio Officer Barling G Ext 5th Eng Officer Barklie N.M 
Purser McFaul G Jnr Eng Officer O'Connell D.N 


C.P.O 


Electrical Officer 
Brown T 


Cook Traynor F 


Storekeeper 


Bond R 


Holt G 


Ocean Bridge 
Oil/Bulk/Ore Carrier - 113,536 d.w.t. 


Captain Jewell J.W 
Chief Eng Officer Paul J.J 





Chief Officer 

2nd Officer 

Ext Chief Officer 
Ext 2nd Officer 
Uncert 3rd Officer 
Deck Cadet 

Deck Cadet 

Radio Officer 
Purser 


Chief Officer 

2nd Officer 
Uncert 3rd Officer 
Deck Cadet 

Deck Cadet 

Radio Officer 
Purser 


Gibson S.H 2nd Eng Officer MacDonald J.A.M 
Webster R.A Ext 2nd Eng Officer Reeves T.L 
Jones P 3rd Eng Officer Haden R.D 
Moore T.R 4th Eng Officer Dawson B.S 
Sutton M.K Ext 4th Eng Officer Currid J.P 
Yeatman C.J Jnr Eng Officer Gaunt K.T 
Leighton T Jnr Eng Officer Wilkins A.D 
Ormrod W.R Jnr Eng Officer Pickup R.W 
Balmer T.H Jnr Eng Officer Humphreys R.J 

Carpenter Blease T.V 

Serang (Deck) Dey S.R 
Serang (Engine) Biswas P.B 
Pumpman Kirkland D.J 
Cook Gomes L.D 
Storekeeper Mohammad N 
Oxfordshire 
Bulk/Car Carrier - 31,770 d.w.t. 
Captain Arthur K 
Chief Eng Officer Jones R.M 

McLeod K 2nd Eng Officer Carr D 
Moore A.M 3rd Eng Officer Bauchop L.D 
Wilson D.J 4th Eng Officer Martin B 
McLaughlin T.F Jnr Eng Officer Lowes W.J 
Aindow J.A Electrical Officer Kelly R.W 
Rigg M.A 
Rose J.(p) 


C.P.0 Yau W.T 
Carpenter Tin Y.S 
Cook Chung C.H 
Leading Steward Piu W.Y 





Warwickshire 
General Cargo - 15,924 d.w.t. 


Captain Lightfoot A.F 
Chief Eng Officer Baker | 


2nd Eng Officer Stephen-McRae M 

3rd Eng Officer Mounsdon M.R 

4th Eng Officer Gardener N.P 

5th Eng Officer Kapur V 

Engineer Cadet Seddon A.J 

Engineer Cadet Middleton S.J 
Electrical Officer Douglas A.| 





Chief Officer Robins M.R 
2nd Officer Nyunt M.T 
Uncert 3rd Officer Thomas S.J 
Deck Cadet Taylor D.A 
Deck Cadet Hargreaves W.J.M 
Deck Cadet Head C.R 
Deck Cadet Donald B.L 
Radio Officer Connolly D 
Purser Kimberley D 
Carpenter O'Neill J.E.J 
Serang (Deck) Dey D.K 
Serang (Engine) Seal G 
Cook RahmanH 
Storekeeper Nabi N 





Wiltshire 


Gas Carrier - 15,495 cubic metres 


Captain Horn M.J 
Chief Eng Officer Hesketh C.S 





Act Chief Officer Creamer D.J 2nd Eng Officer Currie |.S 
2nd Officer Bytheway P.S 3rd Eng Officer Unsworth E 
Uncert 3rd Officer Galbraith M.J 4th Eng Officer Surtees J.G 
Deck Cadet Fraser G.J Ext 4th Eng Officer Cotton A 
Deck Cadet Hodgson R 5th Eng Officer Hulme K 
Radio Officer Hopwood W.S Electrical Officer Sutherland K 
Purser Rowley J.F 


C.P.0 Jones J.V 
Cook StewartA 
Storekeeper ForemanA 








Chief Officer 

2nd Officer 
Uncert 3rd Officer 
Deck Cadet 

Deck Cadet 

Deck Cadet 

Deck Cadet 

Radio Officer 
Purser 


Worcestershire III 
General Cargo - 14,827 d.w.t. 


Captain Routledge J.D 
Chief Eng Officer Griggs M.R 


Lowe J.H 2nd Eng Officer 
Singh D 3rd Eng Officer 
Harris S.N 4th Eng Officer 
Molloy G.J Jnr Eng Officer 
Jackson P.H.M Jnr Eng Officer 
Bindon P.J Jnr Eng Officer 
Havery D.M Electrical Officer 
Fuller R.B 

Whitefoot-Greenland T. 


Carpenter Tregidgo A.J 
Serang (Deck) Meah O 
Serang (Engine) Mukherjee B.N 
Cook KhanA.A 





Penny D.N 
Walker F.M 
Good N.P.D 
Lloyd R.M 
Bennett J 
McCaw D.F 
Evans S 


